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PHONOLA - Mod. 625 



PHONOLA RADIO - Mod. 625 - Gamine onde lunghe, medic, cortc e corlissime (v. tabelle). Media frequenza 470 kc/s. Potenza d’uscita 

4 W. Consumo 60 W. 

























































































































































































































































































